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Div. 1 . 307 Golfclub Schloss Schönborn Staatsmeister 
. 330 Diamond Country Club 
. 201 Kärtner Golfclub Dellach 
. 511 GC Salzburg Eugendorf 
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. 607 GC Gut Murstätten 
. 402 GC Linz - St. Florian 
. 901 GC Wien 


. 509 GC Radstadt . 206 GC Klagenfurt-Seltenheim 

. 601 Murhof . 314 Colony Club Gutenhof 

. 403 GC Wels . 512 Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 
. 613 GC Erzherzog Johann . 618 GC Almenland 

. 319 GC GolfRange Wien-Achau . 501 GCC Salzburg-Klessheim 


. 310 GC Schloss Ebreichsdorf . 614 Golfclub Murtal 


. 312 Golf & Country Club Brunn . 904 Golfclub Marco-Polo 
FREILOS GC Am Mondsee 


